Inż. JOZEF 


P 


przeżywszy lat 53, zmarł nagle dnia 26 sierpnia 1953 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do grobu rodzinnego nastąpi w sobotę 
dnia 29 b. m. o godzinie 14 przed południem, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


zona, siostra, brat i rodzina. 


